STANISŁAW BURZYNSKI 


przeżywszy lat 51 po ciężkiej chorobie, opatrzony św. Sakramentami, zasnął w Pa- 
nu dnia 5 Lutego 1888 roku. 


Pozostała żona z dziećmi zaprasza Krewnych, Przyjaciół i pobożną Publiczność na 
pogrzeb, który się odbędzie we Wtorek d. 7 b. m. o godz. 8 popołudniu z domu 
przy ulicy sw. Jana Nr. 13 wprost na miejsce wiecznego spoczynku. 


Wdrukarni Związkowej w Krakowie, ulica św. Jana, 18. 


